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DUCATI • Mod. RR 2405.1 e mod. RR 2501.1 Seric METALIST - Gamma onde medie inters e gamma onde corte intera. Media fre- 
quenza 460 kc^s. Altoparlante magnetodinamieo. Potenza d'uacita 1,8 V. Alimentazione diretta. 





